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Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 


Mandaatbesluit voorzitter VGGM 2015 

Het Dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft bij besluit van 
25 november 2015 besloten tot het intrekken en opnieuw vaststellen van het mandaatbesluit voorzitter 
2015. 


Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2015. 
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